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കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 

വിജ്ഞാപനം 


PRMC1- 457/860/ 2016. 


നമ്പർ 1/ 2016 - 17 . 


2016 ഏപ്രിൽ 6. 


ഇടുക്കി ജില്ല യിലെ നെടു ങ്കണ്ടം 66 കെ . വി . 
സബ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട വണ്ടൻമേട് 33 കെ . വി. 
സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 33 കെ . വി. 

ലെനിന്റെ സർവ്വേ, പരിശോധ ന , നിർമ്മാണം മുതലായ 
പ്രവർത്തികൾ നടത്തു വാൻ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും തൊഴിലാളികളും 
ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ കൽക്കൂന്തൽ, പാമ്പാടുംപാറ, 

- കരുണാപു രം , വണ്ടൻമേട് എന്നീ വില്ലേജുകളിൽ 
ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ കൂടി അവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ 
കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള 
വിവരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ് 2003 സെക്ഷൻ 164 , 185 ( 2 ) 
( എ ) ( ബി ) വകു പ്പ നു സ രിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും 
അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ, 

തൊടുപുഴ. 
Phone/ Fax: 04862 - 223333 , 
CUG: 9496009261. 

E - 
mail:dcettpa @ bsnl. in 
dcettpa @ gmail.com 
CIN: U40100KL2011SGC027424. ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ. 
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